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स भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या माती पससे कि यह अलग संकलम के कप में 

रमा पा सके 
Separate Paring is given to this part in order that it may be fed as a 

separato compllation 


- 


- 


पर्यावरण और घग मंत्रालय 


अधिसूचना 


मई दिल्ली , 28 सितम्बर, 1992 


मा . का . नि . 789 ( म ) : - भारत के असाधारण राजपक्ष भाग- 2 
सण्ठ 3, उपखंछ (i ) मे 20- 2- 91 की सा . का . नि . 85 ( ६ ) में प्रकाशित 
पर्यावरण और वन मन्त्रालय, भारत सरकार के संकल्प के प्रमुच्छेद - 5 में 
दर्ज निर्णय के अनुसार केन्द्र सरकार एसद्वारा खाय मदें, पेय पदार्थ, शिशु 
पाहार तथा संसाधित फल और पनस्पति उत्पादो पर पर्यावरण की दृष्टि 
से अनुकूल उत्पाद का लेबल लगाने के लिए निम्नलिखित मापदंड 
अधिसूचित करती है । 


टिप्पणी : भारतीय मानक ब्यूरो परिस्थिति की तथा पर्यावरण 

फो दृष्टि से मनुकूल विशेषताओं के लिए वैकल्पिक 

मानक तैयार/ मामिल करेगा । 
( 2 ) उत्पाद निर्माता को "ईकोमाई " के लिए पावेदन करते समय 

यवि अपेक्षित हो सो पर्यावरण ( संरक्षण ) 
अधिनियम , 1986 तथा उसके अधीन मनी नियमावली 
के अंतर्गत प्राधिकरण सहित जल ( प्रदूषण एवं नियंत्रण ) 
अधिनियम, 1971, ( जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण ) 
उपकार अधिनियम , 1977 तथा बायु ( प्रदूषण निवारण 
एवं नियन्त्रण ) अधिनियम, 1981 के उपबंधों के अनुसार भारतीय 
मानक प्यूरों के समक्ष स्वीकृति पत्र प्रस्तुत करना होगा, तथा 
उत्पाद खाश अपमिश्रण निवारण अधिनियम , 1954 मथा उसके 
अंतर्गत बने नियमों के अनुसार भी होगा । इसके अतिरिक्त , 
अनिवार्य मस्तु अधिनियम , 1956 के अलात बनाया गया फूट 
प्रोडक्ट ऑर्डर , 1955 भार एवं माप अधिनियम , 1977 

तथा 1985 जहां पर भी लागू हो , का अनुपालन किया जाना है । 
( 3 ) उताय/ किंग पर सक्षेप में यह माना प्रदर्शित किया जाए 

जिसके आधार पर उस उत्पाद पर पर्यावरण की दृष्टि से 
अनुकूल उत्पाद का लेबा लगाया गया है । 


1. सामान्य अपेक्षाएं : 


( 1 ) सभी पेय पदार्थ,मिस प्राहार तथा संसाधित फल और वनस्पति 

उत्पावम , गुणवत्ता के संबंध में भारतीय मानक म्यूरो के संगत 

मानकों को पूरा करेंगे । 
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2 . 2 . 2 उत्पाद के धातु के उम्मन के भीतर प्रयुमत सामग्री फूल 
ग्रेड प्लास्टिक के संगत भारतीय मानकों के अनुरूप होगी । उचकन और 
पावरण को सेवल नहीं माना जाएगा । 

2. 2 . 3 फसों के रस गूदे का यदि उत्पार में प्रयोग किया गया हो 
तो उसके प्रतिशत का उत्पाद पैकेज पर उल्लेप किया जाएगा । 

2 . 2 . 4 उत्पाव बनाने में कृत्रिम रंग अथवा कृत्रिम मीठा पदार्थ 
मही डाला अथवा इस्तेमाल किया जाएगा । 

2 . 2. 5 उत्पाद अल्फाटॉक्सिन से मुक्त होगा । 
2 . 3 पेय पदार्थों को छोड़कर संसाधित फस और पनस्पति उत्पाद । 

2 . 3 . 1 किसी प्रकार के कृत्रिम रंगों सथा कृत्रिम मोठे पवार्म का 
उपयोग नहीं किया जाएगा । 


( 4 ) उत्पाद की पैकिंग के लिए उपयोग में लाई गई सामग्री पुनः 

चक्रीय अपवा जैव - प्रवक्रमणीय होगी तपा पैकेजिंग के विभिष्ट 
विषय पर "ईकोमार्क स्कीम के अंतर्गत बनाए गए पैरामीटर 

सागू होंगे । 
( 5 ) उत्पाद पैकेज पर निर्माता द्वारा उत्पादन की तिथि तथा उपा 

देयता की तिथि लिखी जाएगी । 
( 6 ) उत्पाद पॉलीसाइनिस्केरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स सहित किसी प्रकार 

के कैन्सरजनी पदार्थों से बना नहीं होना चाहिए अथवा उसमें 
ये पदार्थ शामिल नहीं होने पाहिए । 
टिप्पणी : "ईकोमा " स्कीम के लिए कन्सरजनी पदार्थों की 

एक कार्यात्मक सूची तैयार करने के लिए तकनीकी 
समिति द्वारा एक विशेष उप -समिति बनाई गई है 

और लागू की जाएगी । 
( 7 ) परीक्षण किए जाने पर उत्पाद माई एस : 5403 तथा प्राई 

एस : 5887 ( भाग 1- 5 ) के अनुसार सूक्ष्म जीव-वैज्ञानिक 
वृष्टि से सुरक्षित होना चाहिए तथा जीवाणु तथा फफूंदी जैसे 

जीव विष से मुक्त होना चाहिए । 
( 8 ) उत्पाद में जीवनाशक अवशेष (यदि कोई हो ) खारा अपमिश्रण 

निवारण अधिनियम , 1954 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए 
मियमों में निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होंगें । 
टिप्पणी : खाय अपमिश्रण निवारण अधिनियम , 1951 के 

अंतर्गत नियमों में खाद्य पदार्थों में आमतौर पर 
पाए जाने वाले सभी महत्वपूर्ण जीव नाशक प्रवशेषों 
के लिए सहय-सीमा शामिल नहीं है । सी सी एफ 
एस , सी जी एक एस , स्वास्थ्य मंत्रालय , भारत 
सरकार से "ईकोमार्क " के लिए उनकी सह य- सीमाओं 
सहित जीवनाशक अवशेषों की एक विस्तृत सूची 
उपलब्ध कराने हेतु पर्यावरण और बम मंत्रालय के 
माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुरोध 

किया जाएगा । 
( 9 ) उत्पाद पैकेज प्रथवा उसके साथ के पत्रक पर उस उत्पाद के 

उचित प्रयोग , भंडारण तथा परिवहन (प्रशीतलन सापमान 
अनुपालन सहित ) के मनुवेश लिखे होंगें जिससे कि उत्पाद की 
उपयोगिता सुरक्षा को बढ़ाया जा सके और मवपव्यय को कम 
किया जा सके । विशिष्ट उत्पादों को इस खंड की प्रयोग्यता 
के बारे में निर्णय भारतीय मानक म्यूरो द्वारा किया जाएगा । 


2 . 3 . 2 उत्पादों में भारी धातू सदूषकों की मीमा भारतीय मानको 
अथवा "कोडेक्स मानकों के अनुसार होगी । तथा ओ भी कम होगा 
उसको लागू किया जाएगा । इस प्रकार के संदूषकों की सूची भारतीय 
मानक ब्यरों द्वारा दी जाएगी । 
13. प्रापत्तियां दर्ज करना : कोई भी भ्यक्ति जो पेय पदार्यो, शिश 
भाहार तथा संसाधित फल और बनस्पति उत्पादों पर पर्यावरण की दृष्टि 
से अमुकल उत्पाद का सेवस लगाने हेतु इन मानदंडों के विरुख किसी प्रकार 
की भापलि दर्ज करने का इच्छक हो सो यह सरकारी राजपत्र में इस 
अधिसूचना के प्रकाशम की तिथि से 60 दिन के भीतर संयुक्त सचिव , 
पर्यावरण मौर बन मंत्रालय , पर्यावरण मयन , सी . जी . ओ , काम्पलमस , 
लोदी रोड, नई दिल्ली- 110003 को अपनी प्रापत्ति भेज सकता है । 


[ संख्या 23/ 6/ 91 - पी एस . ] 
मुफुल सनवाल, संयुक्त सचिष 


MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESIS 

NOTIFICATION 
Now Delhi, the 28th September, 1993 


G . S . R . 789 (E ). - In exercise of the decision recorded in para 
graph 5 of the Resolution of theGovt. of India in theMinistry, 
of Environment & Forests, published vide GSR 85 ( E) dated 
20- 2 - 91 in theGazette of India , Extraordinary, part II , Section 
3, Sub - scction (i), the CentralGovernment hereby notifies the 
following criteria for Jabelling Food Item , namely ; Beverages, 
Infant food and Processed fruits and vegetable products as 
ENVIRONMENT FRIENDLY PRODUCTS . 


2. उत्पाद विशिष्ट प्रपेक्षाएं : 
2 . 1 पेय पदार्थ : 

2 . 1 . 1 उत्पाद में प्रार्सेनिक तत्व 0. 1 पी पी एम से अधिक मही 
होगा । 


1 . GENERAL REQUIREMENTS 


(i) All products of Beverages, InfantFoods aod Processed 
Fruits and Vegactable products shall meet the relevant 
standards ofBIS pertaining to quality . 


2. 1. 2 उत्पाद के धातु के ढक्कन के भीतर प्रयुक्त सामग्री फूल 
ग्रेड प्लास्टिक के संगत भारतीय मानकों के अनुरूप होगी । हफ्रन और 
मावरण को लेबल नहीं माना जाएगा । 

2. 1 . 3 फलों का रसगुवा , यदि उत्पाद में डाला गया हो, तो उसके 
प्रतिशत का उत्पाद पकेज पर उल्लेख किया जाएगा । 

2. 1. 4 उत्पाद बनाने में कृत्रिम रंग अथवा कृत्रिम मीठा पदार्थ 
नहीं डाला अपवा इस्तेमाल किया जाएगा । 

2 . 2 शिशु माहार : 
2. 2 . 1 उत्पाद में पार्सेमिक तत्व 0 . 1 पी पी एम से अधिक नहीं 


Note : Burcau of Indain Standards shall formulate / incor 
porato optional standards for ccological and environm ont 
friendly characteristics . 

(ii) The product manufacturer must produce the consent 
clearance as per the provisions of Water (PCP ) Act, 1974 , 
Water (PCP ) Coss Act , 1977 and Air (PCP ) Act, 1981 alongwith 
the authorisation if required under Environment (Protection ) 
Act, 1986 and the rules made thereunder to Bureau of Indian 
Standardswhile applying for the ECOMARK ; and the pro 
duct shall also bo in accordance with the Prevention of Food 
Adulteration Act , 1954and the rules madethereunder , Addi 


(MITT II 


(i )] 


मरत का राजपक्ष . मसाधारण 


tionally FPO , 1955 , (Fruit Product Order ) framed under 
Essential Commodities Act, 1956 , Standards of Weight and 
Moasures Act, 1977 and 1985 requirements wherever applı 
Cable has to be complicd with . 


2.2.3 Thio percentago of fruit juico/pulp , if any added shall 
bus mentioncd on the product package. 

2. 2.4 No synthotic colour and artificial sicutner shall be 
added or used in the product manufacturiny , 

2 .2.5 Product shall be fres from Aflatoxins, 

2. 3 Processed Fruits and Vegetable Products cxcludin : 
Reverages ; 

2. 3 . 1 T !lo liinit of loavy metals contaminants in the pro 
ducts shall be in accordance with the Indian Standards or as 
per CODEX standards and whichover is lower will apply . 
The list of such contaminants shall bo identified by BIS . 


( ill ) The product/packing may also display in brief the 
criteria based on which the producthas been labelled environ 
ment friendly . 

(iv ) The material used for product packing shall be re 
cyclablo or blodegradable and the parameters crolved under 
the ECOMARK scheme on the specified subject of packaging 
shall apply . 

(v) The date of manufacture and date of expiry shall be 
declared on the product package by the manufacturer. 

(vi) Product shall not be manufactured or contain any 
carcinogenic substances including polycyclicaromatic hydro 
carbons. 

Note : A Special Sub -committee has been formed by the 
Technical Committcc to prepare an Operatlonal list of car 
cinogenic substances for the purpose of ECOMARK scheme 
and the same will be appliable . 

(vii ) The product must be microbiologically safe whes 
Icsled as per IS : 5403 and IS : 5887 (part I- V ) and should be 
from bacterial and fungaltoxins. 

(viii ) The pesticide residues ( if any ) in the product shall not 
cxceed the limitas prcscribed in PFA Act, 1964 and the rules 
made thereunder, 


3. FILING OF OBJECTIONS : Any person interested in 
filing any objection against thoso criteria for labclling Bevera 
gos , Infant foods and processod fruits and vegotable products 
us onvironment friendly may do so in writing to tlo Joint 
Secretary , Ministry of Environment & Forests, Paryavaran 
Bhuvan , CGO Conplox , Ludi Road , New Delhi- 110003 
within SIXIY DAYS from the date of publication of this 
notification in the Official Gazette , 


[No. 23/6 /91/PL CPU 
MUKUL SANWAI , JL. Sewy . 


अधिसूचना 

ter , 28 ffay , 1993 
47. 91. f . 799 ( H ) :- ra F unr 777971 , # 11T - -; 
19 -3 , 57 m ( 1 ) 7 fia 20 - - 1991 1 . Fr . . 
# 5 ( 6 ) 761 74 FTS HTT7 # 1 , retardor i TT 781727 

* ijs 177914 5 Å Fotofor et Tart T FT 77 
शार विद्युत / इलेक्ट्रोनिना वस्तुगो पर पर्यावरणीय रूप से अनुकाल माटो 
FT THE FATE formaticaF S fra FETETT - 


Note : The rules under PTA Act, 1954 does not cover the 
toleranco limits for all the important pesticide residues com 
monly found in Food Items, The CCFS , DGHS , Ministry 
ofHcalth ,Govt. of India would borequested by CPCB through 
Ministry of Environment & Forests to provide an claborate 
list of pesticide residuos alongwith their tolcrancc limits 
for ECOMARK . 

(ix ) The product package or Icaflet accompanying it shall 
display instruction of proper use, storage and transport 
( including refrigeration temperature compliance ) so as to 
maximise the product performance , safety and minimiso 
wastago. The applicability of this clause to the specific 
products shall be decided by BIS . 


1. F ent : 

1 . 1 ममी निर्मिम उत्पाद गुणवत्ता, सुरक्षा और निष्यायन से संबंधित 
भारतीय मानक परो के निम्नलिखित भारतीय मानकों की अपेक्षामों की 
971 Fto : 
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2 . PRODUCT SPECIFIC REQUIREMENTS : 

7 .1 Beverages : 

2 .1 . 1 Arsenic content of the product shall notexceed 0 .1 
PPM . 

2 .1 .2 The material used inside themetal cap of (he product 
shall conform with the relevant Indian Standards of food 
grade plastics, Caps and closures shall not be treated as 
labels. 

2 .1.3 The percentage of fruitjuice/pulp , if any added shall 
be mentioned on the product package. 

2 .1. 4 No synthetic colour and artificial sweeper shall be 
added or used in the product manufacturing . 


1. 100 TL of TFT . 

एम लैम 
.. टूवापर फ्लाट लेम्परा 


TS 


TI T . 1418 ( 7 

4 ) : 1977 
ATÉ TT 366 1985 

T 5290 : 1486 
F AH : 19N3 
TE 3691983 
TE TA 1994 : 1986 
tar 5 374 · 19 , 4 
si tp 11 66 1967 
ar 0,47 535 1974 


3 . SITT 
1. स्टीम आपरन 
5. ATT DET ICE 

इलेक्ट्रिक रेडिएटर 
१. बिजली के स्टोन 
6. RTATI APIE TAI det 
9. totum 
0. Het 


2 .2 Infant Food : 

2. 2. 1 Arsenic content of tho product shall not orcod 0 .1 
PPM . 


2 .2 .2 The mataria ) used inside the motal cap of the product 
shall confirm with the relevant Indian Standards of foud 
grade plastics. Caps and closures shall not be tautod vi 
labels . 
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पिणो केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड , भारतीय मानक ब्यूरो को मार 

ममय पर पचलन गधिसूचना को प्रतिमा मुहैया पगागा । 


- 


- 


- - 


- 


- 


त्पान विशिष्टि अपेक्षा 


21 टेलीविजन ( रगान तथा 


घाम -प्रक्षेस ) 


2 1 1 निर्माण / सयोजन के दौरान सफाई के प्रयोजन के लिए सी 
एफसी तथा अन्य ऐमटिकः सया हताजेनेटिट शाहकान्स का इस्तेमाल 
नहीं किया जायेगा । 


- - - - - - -- - 

- - - - - - - - - 
11 रिट फैन 

बाई एम 

1957 
12 जर्ट सूक्षर 

माई एन 315 1974 
13 गोजर 

गाई एम 20 % 1985 
11. इलेक्ट्रिक टोस्टर 

प्राई एस 1297 1986 
15 रेफ्रिमरेटर्स 

पाई एस 1476 19 / 8 
16 रगीन टेलीविजन 

माई एम 100624492 
17 श्याम प्रवेत टेलीविजन आई एम 4517 1893 
18 फेबल/ तार 

प्राई एम 94 1988 
19 फूट मिनमर्स 

पाई एस 4250 1990 
20 इन्स्टटेनियम वाटर हीटमें भाई एम 8973 1935 
21 एलेक्ट्रिानिय पन रेगुलेट , माई एग 11037 1984 
12 घरेल प्रयोग के लिए हाथ से 

पलाया जाने वाला पोस्टेड 
रेगुरोटर 

पाई एस 8447 1984 
र स्त्रनालिल लादम बाल्टेज करे. पाई एरा 8449 1984 


1 जैसा कि भारतीय मानक 4548 1995 में निर्धारित 
है - रगीन टेलीविजन से इलेक्ट्रा गरनेटिव रेडिएशन भारताय माना 6842 
1917 में निर्धारित मामाओं में प्रधा नही होता । 

21 } रंगीन और एबाम-श्वेत देलाविमन ग्यिावग के लिए वाटा 
में रेटेड अधिकतम विद्युत नुपम नोच बनाए अनुगार होगा 


म लिस्म 


प्राधिनतम पिताम् सपन- - वाट म 


पाई एस 9615 


1989 


24 सवा मोटर आपरेटेड लाइन 

बोलटेज परेक्टर 
23 हाट प्लेट्स 
26 सिंगल फेज इलेक्ट्रिक पाटर्स 


प्राई एस 185 19 , 
माई एम 990 1979 


- 


- -- 


- - - 


- 


- - - -- - 


- - 


- - - - -- - 


-- - - 


टिप्पणी भारतीय गाम पूरो पर्यावरणीय रूप में अनुकल विशेषताओ 

के लिए एकिक मानक गयार शामिल कर मामा । 


( प्राकार -यार ) 
51 सेमी और नमो और 
* ममें बटा अस वा , किन 

51 ममी मे 

घोटा 
1 रगोन टेलीविजन 

70 
मतदेनाविजन 

- - - - 
3 विधु उरणा के लिए समा कुशन TI/ कम लिन खपत 

? 1 त्या + HIT मामाय पानी में निर्धारित कम कम 
5 प्रतिशत कम मता सुधार या ऊर्जा खपतम ८ पतिशन को कमा 
होगा । विकल्प में रप में सौर ऊर्जा का प्रयोग करने वाले उपकरण इस 
खण्ड के अंतर इफामा " के पाल हागे । यदि भारतय मानकों में ऊर्मा 
कुशलता तथा विद्युत खपत वाला निर्धाति कि गए हैं, तो इसोमार्क माप 
दण्ड बेहतर शनता पा उपाय या विद्या- फारक निर्धारित पिया 
गया हो , तो " कोमा ये लिए मापद [ आरित मामा मे 5 प्रतिशत 
मुधार होगा । 


1 : उत्पाद विनिर्माता को " एकोमा " लिए मायेदन करते समय 
भारतीय घरो को पर्यावरण ( सुरक्षा ) अधिनियम , 1986 और उसके 
अन्तर्गत बने नियमो के अतर्गत प्रापयकता पड़ने पर गाधिकार सहित 
जस ( प्रदूषण निवारण एवं नियत्रण ) उपकार अधिनियंग , 1911 नथ । 
वायु प्रदूषण निवारण एक नियत्रण ) अधिनियम , 1981 के सबको के 
मनुसार मजूरा प्रसार रना चाहिए । 


टिपणा . - इस खण्ट्र में अनार अभिनिधारित उपकरणो का सूची परि . 

शिष्ट "क में दी गई है । 


___ 1 3 पादा पर नाजुन घटको / एमतियाती टिप्पणियो , जमा भी लागू 
हो , की एक सूचा प्रदर्शित होनी चाहिए जिसके बारे में निर्णा भारतीय 
माना ब्यूरो द्वारा लिया जायेगा । 

14 गाद गो गो मे सोप में पम् मापदण्ड प्रदर्शित होना 
चाहिए, जिसके माधार पर उत्पाद पर पर्यावरणीय मग से अमन होने 
का लेवल कागाया गया है । 


केव /गार, 
३ लक्ट्रामि टाइप फैन गुलाटर , 


हाथ से पलाम ने याने गेल्टेज स्टेवगाइक और स्वचालित बोलेज 
बिलाप 


1 5 उपाय को उनके अपमत इस्तमाल के लिए निदेशो में माथ येषा 
जाएगा, ताकि " त्पाद को जयोगिता को अधिकतम आर बरबादो कम से 
माम को जाय या साय हो , प्रयुक्न लादो के अरक्षित निपटान का 
प्रणाला मा भी उरल हो । 


: 3 1 इन मदा ५ लिए ग्य - 1 में अमन निर्धारित मामान्य 
अपेक्षासा के श्रापालन के साथ मग भारताय मानको का अनपालन 
इकोमार्क के पन्त विमार करने के निा पर्याप्त है । 


16 सादा की पैकिग के लिए प्रश्न सामग्री रिसाइक्लेव या 
अष-मवाणा होना चाहिए और पैकेजिग में विशिष्ट विषय के संबंध 
म एम एल ई ई पा प्रतसि तैयार किए गए पैरागोटर माग होगे । 

17विजानी / इलेक्ट्रानिक के घरेलू नाकरण मोर सारों के प्रभुप 
होगे , जो कि अलग- 1 उपकरणो गदि कोई हो , के लिए पर्यावरण 
( सुरक्षा ) अधिनियम के अंगनल ममय -मय पर रधिचिन किान 


टिप्पणी . - - भारतीय माक म्यूरो या मधित विभागोय गणियो से 

ऊना कुशलपाओ का विचम खपत प्रथा किमी दूसरा अपेक्षा 
के लिए पे का निर्धारिस पारन के लिए म उठाने का मनराव 
किया जाए ताकि 7 मर के उपयोग में कर्मा सररण म 
पिचार दिया । 


, [भाग II -- 45 3 (i) ] 


भारत का राजपक्ष : प्रसाधारण 


% 


- 


- 


- 


1 . GENERAL REQUIREMENTS : 


2. 4 दुगुलर फलोरोसेंट लैम्प्स : 

.. 4 . 1 36 पाट की रेटेस विद्युत खान पाली पतली लाइन वाली 
फ्लोरोसेट पृषी पर. ( चौड़ा पनौरोमेंट ट्पूवों के लिए 40 पाट की तुलना 
में इफोमार्क लिए विचार किया जायेगा । 


1. 1 All products manufactured shall meet the requircrcats 
of following Indian Standards of BIS pertaining to quality , 
safety ani performance : 


Sl. 


Item 


IS Code No . 


No. 


:: 5जी एल एन लेम्पम 

2 . 5 1 जा एल एग लैम्पम के लिए खण्ड- 1 के अंतर्गत दी गई 
मामान्य प्रशाओ महिन भारतीय मानक : 413 - - 1978 के अनुपालन 
ना "इकामा के लिए विचार किया जायेगा । 


१. आपत्तिया दायर भरना : विद्युत / इलेक्ट्रानिक पातुओ पर पर्यावरणीय 
रूप से अनुसून वस्तुओं का बन लगाने के इन मापदण्डों के विरुद्ध आपत्ति 
दापर करने का इच्छुक कोई स्थक्ति गरवारी गजपत्र में इस अधिसूचना 
के प्रकापान का भारोख से माय दिन के अन्दर सयुका सचिव , पर्यावरण 
और वन मंत्रालय , पर्यावरण भवन , मी जो ओ . नाम्पलेम्म , साक्षी रोड , 
नई दिल्ली- 110. .) , को दिन में प्राना प्रापसिया भेज सकता है । 

[ संम्पा 210/ 91- पी . एन ] 
पुन गनबाग , गंपस्न मचिष 


परिशिष्ट "ग " 
खण्ड . . . के अन्तर्गत शामिनविथून पकरणों मा सुका 


1. GLS lamps upto 100 watts IS418 : 1978 
2 . Tubular flourescent lamps 

IS 2418 (Pt 1 to 

4) : 1977 
3. Electrical Iron 

IS 366 1985 
4 . Steam Iron 

IS 6290 : 1986 
5. Immersion water heater 

IS 368 : 1983 
6 . Electric radiator 

IS 369 : 1983 
7 . Electrical stoves 

IS2994 1986 
8 . Ceiling fans including regulalors IS 374 : 1979 
9 . Pedestalfans 

IS : 1169 : 1967 
10 . Table fang 

IS555 : 1979 
11. Exhaust fang 

IS 2312 : 1967 
12 . Desert coolers 

IS 3315 : 1974 
13. Gysers 

IS 2082 : 1985 
14 . Electric toasters 

IS 1287 : 1986 
15. Refrigerators 

IS1476 : 1979 
16 . Colour Televisions 

IS : 10662 : 1992 
17. Black & White Televisions IS 4547 : 1992 
18. Cables/ wires 

IS694 : : 1988 
19. Food mixers 

IS 4250 : 1980 
20 Iostaneous water heaters 

IS 8978 : 1985 
21 Electronic fan regulators IS : 11037 : 1984 
1 Manually operated voltage IS8447 : 1989 

regulator for domestic use 
23. Automatic line voltage corrector IS 8448 : 1989 
24 . Servo motor operated line voltage IS 9815 ; 1989 

corrector 
25. Hot plates 

JS365 : 983 
26, Singlc phase electric motors IS996 : 1979 


NOTE : BIS may formulate/ incorporate optional standards 
for cnvironment friendly characteristics. 


1 . बिजली का इस्ती 
2 . म्हाम माया 

. इमरगन रोड 
4 . इंगमित्रम रेखिए 
i,iii 
57 के पंखे 
7. परम्टन पर 
५. दंगल फैन 

9. एशास्ट फैन 
10. हेमटे इलर 
11. गीजर 
1 . मियत टीस्टर 
1 . रेप्रिजरेटर्म 
11. इलेक्ट्रिक फूड मिगर 
15. इसप्टेंटेनियस बाटर हीटर 
15. नर्थो मोटर- मापरे टेड मोन्टेज स्टेविगाजर 
17 . मॉट प्लेटम 
19. मिक फेज इलेक्ट्रिक मोटर्म 

NOTIFICATION 
New Dulhi, the 28th September , 1992 
GSR 790( E ). --In exercise of the decision recorded in the 
paragraph S of the Revolution of the Government of India 
in the Ministry of Environment and Forests , published vide 
GSR 85( E) dated 20- 2 - 1991 in the Gazette of India Extra 
Orlinary Part II , Section 3 , Sub section (1), the Central Go 
vornmen : hereby notifics the following criteria for labelling 
Electrical/ Electronic goods as ENVIRONMENT FRIENDLY 
PRODUCTS : 


1. 2 The product manufacturer must produce the conqsent 
clearance, as per the provision of Water (PCP) Act, 1974 , 
Water ( PCP ) Cess Act, 1977 and Air (PCP ) Act , 1981 , 
alongwith the authorisation if reauired under Envirorn ent 
( Protection) Act , 1986and rules made thereunder to Burceu 
of Indian Standards while applying for the ECOMARK , 

1. 3 The productmust display a list ofcriticalcomponents/ 
cautionary notes as applicable which shall be decided by RIS . 

14 The product packaging may display in brief the crl 
teria based on which the product has been labelled environ 
ment friondly . 


1 .5 The product shall be sold alongwith Instructions for 
proper use so as to maximise product performance, minimise 
wastage and method of gafe disposal of used product. 


1 . 6 The material used for product peckaging shell be 
recyclable or biodegradable and the parameters evolved 
under the SLEEP on tho specific subject of packaging sball 
apply . 


6 


- 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


(PART IL SEC. 3(1)] 


1.7 Dynistic clectrical/electronic appliances shall conform 
to the noise levels as notified under the Environment ( Pro 
cecrion ) Act, 1986 from time to time for individual appliance . 
if aoy, 

Note : Tho Centrul Pollution Control Board may provicu 
copies of uptodate notification to PIS ſrcm rime to time. 


Not: : Tho rc » rective Sectional Committces of BIS 
may be requc te i to take up the issue for prescribing 
requirements for energy efficiency or power consumption 
or any other requirement with a view to Cusurc energy 
conservation in usage of those items, 


2 . PRODUCT SPECIFIC REQUIREMENTS 

2 . 1 Televisions ( Colour and Black & White) 

2 . 1.1 CFC and other aeromatic -halogenate hydrocarbons 
shall notbeusod forcleaning purpose duringmanufacturing / 
a 35 mbly . 


2 . 1. ? The electro minetic radiation from coloured tele 
vision shall not excred the limit specified in IS 6942 : 1977 
when tested as prescribed in IS 4546 : 1983 . 

2.1. 3 The rated miximum power consumption in watts 
for Colour and Black & White television receivers shall be 
as spec [ fied below : 


2 ,4 Tubular Fluorescent Lamps 

2 .4 . 1 Slim line fluoresc ut tubes with 30 watts ( as against 
40 watts for wie fuoruxent tubes ) rated power consump 
tion shall be considered for Eco -Mark . 
2 ,5 GLS Lamps 

2 ,5 ,1 For GLS Lamps , the compliance with IS 418 : 1978 
togother with the general requirements given under Clauso 1 
shall be considered for Eco -Mark . 
3. FILING OF OBJECTIONS 

Any person interested lo bling any objection against these 
Electric /Electionic goods as environment friendly , may do 
so in writing to the Joint Secretary , Minjstry of Environment 
and Forests, Paryavaran Bhavan , CGO Complex , Lodi 
Road , New Delhi 110 003 , within SIXTY DAYS from the 
date of publication of this notification in the OfficialGazette . 

[No . 23/6/91-PL ] 
MUKUL SANWAL , Jt. Secy . 


- 


- 


- 


- - 


Si. 
No. 


TypeM ax imum Power Consumpiton in Watts 

( S [Zc -w se ) 
31 cm and above 36cm and above 

butbelow Si cm 


- PV 


LIST OF ELECTRICAL APPLIANCES COVERED UNDER 

APPENDLX 


1 . Сту 


70 


CLAUSE 2 . 2 


2 . B & W TV 


50 


30 


2 .2 Energy Efficiency /Reduced Power Consumption for 
Electrical Appliances 

2 .2 .1 The product shall have at least 5 per cent inprove 
ment in energy efficiency or 5 per cent reduction in power 
consumption over and above the limit prescribed in the role 
Vagt Indian Standards. Alternatively equipment using Solar 
onergy shall be eligible for ECOMARK under this clauso . 
In case whcro both onergy officiency and power consumption 
have boca specificd in the Indian Standards, the Eco -Mark 
criteria shall be based on improved energy officiency . How 
ever , in cases where product of cnergy efficiency and power 
factor hasbojn specified , 5 per cent improvement in the speci 
fied , limit shall be the criteria for Eco -Mark . 

Note : The list of appliancos identified upder this clause 
is given in Appendix A . 


1, Electric iron . 
2 Steam iron. 
J. Immersion rod 

Blectric radiator 
5. Electric stoves. 
6 . Ceiling fans. 
7. Pedestal fans. 
8 . Tablic fans, 
9 . Exhaust fans. 
10 . Desert coolers . 

11. Gysers. 
12 . Electric toasters . 
13. Refrigerators. 
14 . Electric food mixer. 
15. Instantaneous water heater. 
16 . Servo Moior-operated voltage stabllizer. 
17 . Hot plates. 
18 . Single phase electric motors . 


2 . 3 Cables /Wires Electronic type fan regulators Manual 
operated voltagestabilizers and Automatic voltage stabilizer, 


2 .3 .1 Compliance with the relevant Indian Standards LOT 
these itemstypether with compliancewith the general requirc . 
monts prescribed under Clange 1 are adequate for considering 
them unuer Eco Mark , 


_ _L 


ohr 
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